i Ś. P. 
LEOPOLD A 


[A | 


inż. mechanik, kapitan W. P. 


przeżywszy lat 58, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 2 listopada 1960 roku 
w Malczycach 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w kościele na cmentarzu rakowickim 
w poniedziałek dnia 7 bm. o godz. 11, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca 
rodzinnego, o czym zawiadamiają w nieutulonym żalu: 


Żona i rodzina. 
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